Za spoköj duszy S. p. 


Mor. Stanistawa Wierzbickiego 


aptekarza w Cieszynie 


ur. 15 sierpnia 1908 roku, zmarłego dnia 20 października 1942 roku w obozie 
koncentracyjnym w Mauthausen — Gusen 


jako w trzecią bolesną rocznicę Śmierci 
odprawione zostanie 
w sobotę dnia 20 października 1945 r. o godz. 8'l, rano w kościele 
Najśw. Marii Panny w Krakowie przed ołtarzem św. Stanisława Biskupa 
i w kościele parafialnym w Grybowie o godz. 


Nabozeństwo załobne 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
matka i siostry. 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA” 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


